APPENDIX III

Mahomed Shah,          A.D. 1721. Haidar Kuli Khan.

Emperor of Delhi.    A.D. 1722. Nizam-ul-Mulk.
A.D. 1721-1748.        A.D. 1722. Hamed Khan (deputy Viceroy).
A.D. 1723. Sar Buland Khan.
A.D. 1730. Maharaja Abhesinhji.
A.D. 1733. Ratansinha   Bhandari   (deputy

Viceroy).

A.D. 1737. Momin Khan.
A.D. 1737. Maharaja Abhesinhji.
A.D. 1738. Momin Khan.
A.D. 1743. Fida-ud-din (deputy Viceroy).
A.D. 1743. Abdul Aziz Khan, by a forged

order.

A.D. 1743. Muftahkir Khan.
A.D. 1744. Fakhr-ud-daulah.

(Jawan Mard Khan Babi, deputy
Viceroy).

Ahmad Shah,              A.D. 1748.   Maharaja  Wakhatsinhji,   who

Emperor of Delhi.                       was the last Viceroy appointed

A.D. 1748-1754.                           by the Imperial Court.

Alamgir II,
Emperor of Delhi.
A.D. 1754-1759.

273